inż. Zygmunt 
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b. Prezes Wyzszego Urzedu Górniczego w Katowicach 


zaopatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 3 stycznia 1944 r. w Skawinie, 
w wieku lat 64, pozostawiając nas w najgłębszym smutku 1 żałobie. 
Pogrzeb odbędzie się dnia 6 stycznia 1944 r. o godzinie 14 z domu żałoby w Skawinie. 


Zona, dzieci i rodzina. 
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